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Verdagen beslissingstermijn Boterbloemlaan 1 

B&W maken bekend dat zij van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslissings¬ 
termijn hebben verdaagd: 


het plaatsen van afsluitbare poorten in de brandgang op de locatie Boterbloemlaan 1(06-07-2015) 
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